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SHANGRI-LÁ 


BAIRRO BELA VISTA 


CORNÉLIO 

\PIRES 


SÃO PEDRO 


ANGELO 


POVO 

FELIZ 


JARDIM MARIA RODRIGUES 






JARDIM RESIDENCIAL CORNÉLIO PIRES 


JARDIM BONANZA 


CHACARAS SHANGRI-LA 


ANGELO ULIANA 
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LEGENDA 


Setor C 


I Setor D 


Setor F 


Rio Tiete 


Rodovias 


Ocupaçao Urbana 


Limite do Perímetro Urbano 


FONTE 


Si taria de Obras 


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE 


Evolução Urbana: Mapa 

Fotos de Localização dos Loteamentos QQ 
por Setor de Pesquisa: SETORES C,D e F 


PLANUNÇ 

Arquitetura e Planejamento Ltda 


DISTRITO INDUSTRIAL 


DISTRITO INDUSTRIAL 


Escala Grafica 
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CONJ. HABIT. JOAQUIM R. ALVES FASE I E II 


DISTRITO INDUSTRIAL 


DISTRITO INDUSTRIAL 


JARDIM RESIDENCIAL BANDEIRANTES 


PARQUE DOS LAGOS 


SÃO PEDRO 


SÃO JOÃO 


JARDIM DE ALA I, II E III 


POVO FELIZ, CDHU I E II 


BARONESA 


PARAÍSO 











